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PELAGIA z KSIĄŻĄT SAPIEHÓW 


Hrabina CZAGKA 


zmarła dnia 24 Sierpnia 1892 roku w Wilanowie, 
przeżywszy lat 85. 


MSZE SW. ZALOBNE 


za duszę $. p. Zmarlej, odprawione zostaną w Sobotę dnia 27 Sierpnia b. r. 
o godzinie 10 rano w Kościele św. Barbary. 


